Das sind Tatsachen 


im Philips-Empfänger-Programm 1957/58 


x Tatsache: 


Naturwahrer Klang 
durch 
Direktton-System 


* Tatsache: 


Ausgereifte Technik 

garantiert 
Leistung und 
Lebensdauer 


* Tatsache: 


Geschmackvolle 
Gestaltung 
formschöner 
Gehäuse 
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Andero- 
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vorbeholter 


SATURN 563 mit Direktton-System 


Der Saturn 563 wurde in seiner bisherigen Ausführung 
in das diesjährige Programm übernommen, da viele 
Musikkenner und Musikliebhaber die ausgezeichnete 
Klangwiedergabe besonders schätzen. Das Direktton- 
System der eisenlosen Endstufe, Zweikanalausgang und 
die Klangpalette zur Differenzierung der Sendungen 
nach individuellem Geschmack sind die besonderen 
Merkmale dieses leistungsfähigen Großsupers. 
Preis: DM 485,— 


8/11 Kreise, 9 VALVO-Röhren, 6 Drucktasten, 4 Wellenbereiche, 
1 Baßlautsprecher, 3 Hochton-Duo-Lautsprecher, Direktton- 
System, Klangpalette, Anschluß für Zweitlautsprecher und 
Tonabnehmer. Abmessungen: 640 x 400x270 mm, Gewicht: 14 kg 


JUPITER PHONO 465 


mit Direktton-System 


Groß in der Leistung ist diese Phono-Kombination 
von Jupiter 463 und Plattenspieler. Auch dieses Gerät 
wurde wegen seiner guten Empfangs- und Wieder- 
gabe-Qualität in das diesjährige Empfänger-Programm 
übernommen. Es erfüllt durch die eisenlose Endstufe in 
vollendeter Harmonie Ihre musikalischen Wünsche. 


Preis: DM 485,— 


6/9 Kreise, 8 VALVO-Röhren und 1 Germaniumdiode, 6 Druck- 
tasten, 4 Wellenbereiche, 2 Duo-Oval-Lautsprecher, Direkt- 
ton-System, UKW-Flächendipol, Ferritantenne, Klangselektor, 


automatische Rauschunterdrückung, Anschluß für Zweitlaut- 
sprecher, Philips Plattenspieler für 3 Geschwindigkeiten. 
Abmessungen: 640xX395x318 mm, Gewicht: 15 kg 


JUPITER TRUHE 662/01 


mit Direktton-System 


In einer ausgeprägt zeitgerechten Form bietet Ihnen die Jupiter 
Truhe harmonischen 3D-Raumklang durch 4 Lautsprecher. Das 
Direktton-System der eisenlosen Endstufe garantiert ein idealbreites 
Frequenzband. Der Klangselektor gibt die Möglichkeit, den Charak- 
ter einer Sendung akustisch genau zu treffen. Der Plattenwechsler 
ist mit Breitband-Tonkopf ausgestattet. al 

Preis: DM 7% 


6/9 Kreise, 8 VALVO-Röhren und 1 Germaniumdiode, 4 Wellenbereiche, 

é Drucktasten, Direktton-System, 1 Tiefton-Lautsprecher, 3 Hochton-Duo-Laut- 

sprecher, UKW-Flächendipol, Ferritantenne, Klangselektor, Philips Platten- 

wechsier. Abmessungen: 1000 x 820 x 395 mm, Gewicht: 36 kg. In dunklem 
oder hellem Gehäuse. 


IHR FACHHÄNDLER: 


6/10 Kreise, 7 VALVO-Röhren und 1 Germaniumdiode mit 14 Funktionen, 5 Drucktasten, 
4 Wellenbereiche, Ratiodetektor, 13 x 18 cm-Duo-Oval-Lautsprecher, 2 Hochton-Laut- 
sprecher, (Truhe: 2 Duo-Oval-Lautsprecher, 2 Hochton-Lautsprecher), getrennte Höhen- 


und Tiefenregler, Klangselektor mit 3 Tasten, Gehäuse-Dipol für UKW, schwenkbarer 

Ferroceptor, Anschluß für Zweitlautsprecker und Tonabnehmer. Abmessungen: 

520 X 305 X 220 mm, Gewicht: 6,5 kg. Abmessungen Truhe: 700 x 790 x 400 mm, 
Gewicht: 22 kg 


nenn 


Bere Verse 


—— — 


MERKUR TRUHE 577 
ein Gerät mit persönlicher Note 


Die ruhige, vornehme Linienführung 
der Merkur-Truhe fügt sich harmonisch 
in Ihren Wohnraum ein. 4 Lautsprecher 
und das große Volumen der Laut- 
sprecherkammern geben einen plasti- 
schen, raumfüllenden Klang. Im ver- 
schließbaren Phonofach ist der neue 
Philips 4-Touren-Plattenwechsler unter- 
gebracht. Daneben ist ausreichend 
Platz zur Aufbewahrung von Schall- 
platten vorhanden. 

Preis: DM 650, — 


CAPELLA TONMEISTER 773 — das Wunder »High Fidelity« 


mit Direktton-System 


Das Direktton-System der eisenlosen 
Endstufe mit seinen gesonderten Hoch- 
und Tieftonausgängen macht die Ca- 
pella zum idealen Steuergerät einer 
High-Fidelity-Anlage mit Baßbox und 
Höhenstrahler. Sie läßt Ihr Heim zum 
Konzertsaal werden und vermittelt 
Ihnen das höchste Maß an musikali- 
schem Erleben. 

Zur Konzertanlage gehören: Capella- 
Tonmeister, Baßreflexbox mit Tiefton- 
Lautsprecher, Hochtonstrahler mit zwei 
Duo-Lautsprechern. 


Preise: Tonmeister . . . . DM 550,— 

Baßreflexbox 
Ekbox ..... DM 2383— 
oder fahrbar . . . DM 300,— 
Höhenstrohler .. DM 88— 
oder DM 85,— 

PHILIPS ABC-KOFFER-SERIE 

Annette 6/12 Kreise, 7 Röhren, 300 Betriebsstunden, ohne Batterie . . DM 294,— 
Babette Transistorenkoffer für 250 Betriebsstunden, mit Batterie . . . . DM 288,— 
Colette 6/10 Kreise, Gegentakt-Endstufe, 400 Betriebsstunden, o. B. . . DM 378,— 


Dorette 6 Kreis-Mittelwellen-Super für 180 Betriebsstunden, o. B. . . . DM 195,— 


Tatsachen 
entscheiden 
beim Kauf 
Ihres 


Rundfunk- 


Empfängers: 


Naturgetreuer, raumfüllender Klang 
in feinster Nuancierung, 

vollendete Technik und ein 
ansprechendes Gehäuse, das in 


Ihren Wohnraum paßt. 


Diese Tatsachen bietet Ihnen das 

Philips Empfänger-Programm 1957/58: 

Musik, deren Klangbild Sie 

nach Ihren Wünschen gestalten können. 

Viele technische Vorzüge 

gewährleisten Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer: 
Direktton-System mit elektronischem Transformator, 
Duo-Lautsprecher, Klangselektor, 

Piano/Forte-Taste, Dynamik-Begrenzung, 
besonders geprüfte hochwertige 

Fertigungselemente wie hermetisch vergossene 
Transformatoren, gekapselte Spulen, 
klimageschützte, cadmierte Metallteile, 


Mikro 12-Filter. 


Formschöne Edelholz-Gehäuse 

geben diesen Empfängern der Spitzenklassen ein Gesicht, 

das auch verwöhntesten Ansprüchen genügt. 

Selbstverständlich sind alle Philips Geräte 

störstrahlungsfrei. 

Ein besonderer Vorzug: 

Der Diamant-Tonkopf der großen Philips Truhen. 

Er schont die Schallplatten und hat die zehnfache Lebensdauer 


eines Saphir-Tonkopfes. 


PHILIPS AUTOSUPER für jeden Wagen 


Philips Paladin 661 automatic mit Fünf-Sender-Automatic DM 585,— 


Paladin 351: mE #-Drücktästen ... = + Je. 2.25 5 DM 315,— 
Paladin 372 für Mittel- und Langwelle . ....... DM 174,— 
Autoradio 344, Mittelwellenempfänger . . . . . a. DM 164,— 

(ohne Zubehör) 


Dieser Groß-Super im Kleinformat 
überrascht immer aufs neue durch 
seine hervorragende Empfanggslei- 
stung. Die Philetta wurde durch ihr 
nettes Aussehen und ihre technischen 
Vorzüge zu einem beliebten Emp- 
fänger — besonders als Zweitgerät. 


Preise: braun DM 19,— 
mahagoni DM 204, — 
elfenbein DM 204, — 
gold DM 214, — 


Ein neuves Mitglied der Philetta- 
Familie ist die Philetta de Luxe in 
moderner Linienführung mit magi- 
schem Auge. 

Preis: DM 225, — 


6/11 Kreise, 6 VALVO-Röhren mit 12 Funktionen, 5 Drucktasten, 4 Wellenbereiche, Ratiodetektor, Duo-Oval-Lautsprecher, kontinuier- 
liche Klangregelung, Ferroceptor und UKW-Drahtwurfantenne, Anschluß für Zweitlautsprecher und Tonabnehmer. Abmessungen: 


285 x 181 x 116 mm, Gewicht: ca. 3 kg. Abmessungen de Luxe: 335 X 192 X 170 mm. Abmessungen Phono: 408 x 356 x 203 mm, 
Gewicht: 4 kg 


PHILETTA PHONO-KOFFER 
ein idealer Gefährte für Party 
und Reise 


Die bewährte Philetta und der 
Philips Plattenspieler ergeben eine 
ideale Kombination, die Ihnen in 
gleicher Güte Rundfunkempfang 
und Schallplattenwiedergabe ver- 
mittelt. 


Preis: 
cordbraun und cordgrün DM 328,— 


= PHILIPS 


SATURN TRUHE 674 und 67 7- Geräte neuen Stils 


SATURN 573 
ein Empfänger 
mit 

großem Komfort 


Truhe: 1000 x 820 x 395 mm, Gewicht 36 kg 


8/12 Kreise, 9 VALVO-Röhren und 2 Germaniumdioden mit 18 Funktionen, 12 Drucktasten, 4 Wellen- 
bereiche, Ratiodetektoreinheit, 2 Duo-Oval-Lautsprecher, 2 Hochton-Lautsprecher, 
lautsprecher, 3 Duo-Lautsprecher), Klangselektor mit 3 Tasten, Piano/Forte-Taste, Hochantennen-Taste, 
UKW-Dipol, drehbarer Ferroceptor, getrennte Höhen- und Tiefenregler, Anschluß für Tonband, für 
Zweitlautsprecher und Tonabnehmer. Abmessungen: 640x400x270 mm, Gewicht 14 kg. Abmessungen 


mit Direktton-System 


Diese Truhen sind eine geglückte Kombina- 
tion ausgereifter Technik und moderner 
Möbelgestaltung. Der umfassende Tonbe- 
reich der eisenlosen Endstufe, der vom 
tiefsten Baß bis zum höchsten Sopran 
reicht, kommt durch den 3 D-Raumklang 
der 4 Lautsprecher in besonderen Laut- 
sprecherkammern voll zur Geltung. Der 
neue Philips Plattenwechsler AG 1007 für 
4 Touren hat einen Breitband-Tonkopf für 
Normal- und Mikrorillen und 1 Diamant- 


Tonkopf. Truhe 677 DM 875,— 
Truhe 674 DM 89,— 


mit Direktton-System 


Der Saturn setzt die Reihe der Philips 
Spitzengeräte mit eisenloser Endstufe 
fort. Dieses Direktton-System und 4 Laut- 
sprecher in Raumklanganordnung ge- 
währleisten höchste Qualität der Wieder- 
gabe. Die vorzügliche technische Aus- 
rüstung des Saturn verbindet sich mit 
moderner Formgestaltung. Ein verbesser- 
ter UKW-Teil mit 3 Zwischenfrequenz- 
stufen gibt auch bei schwierigsten Emp- 
fangsbedingungen hohe Verstärkungs- 
reserven und Schutz gegen Reflexionsver- 
zerrungen. Das Tastenfeld enthält neben 
den Wellenbereichs-Tasten den Klang- 
selektor für Jazz, Konzert und Sprache. 
Zusätzlichen Bedienungskomfort bietet 
das Tastenpaar Piano/Forte, das der 
raschen Wahl bestimmter Lautstärkestufen 


dient. Preis: DM 418,— 


(Truhe: 1 Baß- 


N CAPELLA 673 — Verpflichtung zur Leistung 


SIRIUS 373 — Spitzenleistung seiner Klasse 


Für jeden, der ein kleines, aber lei- 
stungsstarkes Gerät wünscht, ist der 
freundlich und modern gestaltete 
Sirius der richtige Empfänger. Die 
außergewöhnliche Empfangsleistung 
bei größter Senderauswahl liegt in der 
bis zu einem Maximum gesteigerten 
Empfindlichkeit begründet. Großer 
Wert wurde auf volle und klangreine 
Wiedergabe gelegt. Ein Klangselektor 
mit 3 Tasten gestattet die Einstellung 
verschiedener Klangstufen für Jazz, 
Konzert und Sprache. 


Preis: DM 259, — 


SIRIUS MIGNON 


der Phono-Super, der sich selbst 


bedient 


Der automatische Plattenspieler Philips 
Mignon hat seit seinem Erscheinen 
auf dem Markt viele Freunde ge- 
funden. Im Sirius Mignon ist der Plat- 
tenspieler für 17 cm-Schallplatten orga- 
nisch in die Vorderwand eingebaut — 
ein „Briefkasten für Musik!” 


Der gänzlich neue Gerätetyp vereinigt 
in sich die hohe Leistung und die natur- 
getreue Tonwiedergabe des Sirius 373 
mit der bequemen Handhabung ‘des 
Phono-Automaten. 


Preis: DM 360, — 


6/11 Kreise, 7 VALVO-Röhren und 1 Germaniumdiode mit 14 Funktionen, 5 Drucktasten, 4 Wellenbereiche, Ratiodetektor, 13X18 cm- 
Duo-Oval-Lautsprecher, kontinuierliche Höhenregelung, Klangselektor mit 3 Tasten, UKW-Dipol, Ferroceptor, Anschluß für Zweit- 
lautsprecher und Tonabnehmer. Abmessungen: 432 X 262 X 193 mm, Gewicht: 5,5 kg 


MERKUR 473 — Harmonie von Form und Technik 


Der Merkur ist ein Hochleistungs- 
gerät, dessen klare und moderne 
Linienführung in ausgewogener 
Harmonie zum technischen Aufwand 
steht. Dieser preiswerte Empfänger 
besitzt bereits viele Merkmale eines 
Großsupers: 3 Lautsprecher, ge- 
trennte Hoch- und Tieftonregler, 
schwenkbare Ferritantenne und 
Klangregister. Besonderer Wert 
wurde auf hohe Empfangsleistung 
und brillante Tonwiedergabe gelegt. 


Preis: DM 312, — 
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mit Direktton-System 


High Fidelity war bei der Entwicklung 
der Geräte der Capella-Gruppe Ziel 


| 


und Ergebnis. Diese Empfänger neh- = Er EHI FT 

men daher mit Recht durch die über- Etita C FiFi zen 
ragende Qualität ihres Klanges eine = Er a regen à ieii : 
Sonderstellung ein. Sie sind die Krö- | =: ae iti. Frege N Se 
nung des Philips Programms. Der Bene Erre: FETE tE: 
neueste Stand der Technik ist in ihnen Fin ie I l E EEEF 
verwirklicht. Durch das Direktton- trii. Ebie: „orte 
System mit seinen gesonderten Hoch- OFEEFEE iyi. Peg ap i 
und Tiefton-Ausgängen gibt das ideal- — Sn s e a = 
breite Frequenzband der eisenlosen SS ai 
Endstufe über 5 Lautsprecher vollende- 


ten 3D-Raumklang. Piano/Forte-Taste 
zur Dynamik-Begrenzung, Nahemp- 
fangstaste und Klangselektor sind 
neben der selbstverständlichen höch- 
sten technischen Ausstattung besondere 
Vorzüge in Klanggestaltung und Be- 
dienungskomfort. Preis: DM 575— 


8/12 Kreise, 9 VALVO-Röhren und 2 Germaniumdioden mit 19 Funktionen, 14 Drucktasten, 4 Wellen- 
bereiche, Ratiodetektoreinheit, 3stufige Schwundregelung, Rauschunterdrückung, HF- und NF-Band- 


Direktton-System (Klirrfaktor unter 1%), 
3 Duo-Oval-Lautsprecher mit Hochtonkegel, 


breitenregelung, Nahempfangstaste, 2 Baß-Lautsprecher, w ṣi 
Piano/Forte-Taste zur Dynamik-Begrenzung, Baß- und h's 

Höhenregler, Klangselektor, UKW-Dipol, drehbarer Ferroceptor, Hochantennen-Taste, getrennte Tasten 
für TA und TB, Anschluß für Tonband, Tonabnehmer und getrennte Hoch- und Tieftonlautsprecher. 
Abmessungen: 680 x 430 x 265 mm, Gewicht: 18 kg. Abmessungen Tonmeister: 710 X 300 X 280 mm, 
Gewicht: 15 kg. Abmessungen Truhe: 1292 x 904 x 432 mm, Gewicht: 50 kg 


CAPELLA MUSIKSCHRANK 877 - ein Erlebnis für jeden Musikfreund 


mit Direktton-System 


und Diamant-Tonkopf 


Das mit 5 Lautsprechern aus- 
gestattete, großräumige Ge- 
häuse ist akustisch sorgfältig 
durchgebildet. Durch Ver- 
wendung des mit allen Vor- 
zügen ausgestatteten Ca- 
pella-Chassis wurde eine 
Truhe geschaffen, die allen 
Anforderungen an Leistung, 
Wiedergabe, Stil und Kom- 
fort gerecht wird. Der neue 
Philips Plattenwechsler für 
4 Geschwindigkeiten ist mit 
einem Breitband-Tonkopf für 
Normalrillen und einem Dia- 
mant-Tonkopf für Mikrorillen 
ausgestättet. Ein Zwischen- 
boden ermöglicht den Einbau 
eines Tonbandgerätes. 


Preis mit Diamant - Tonkopf: 
DM 1295, — 
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